VII.   Die nicht umkehrbaren Vorgiinge.
standen A und B ermitteln, indem man auf oinem gnnz beliebigen, fur die Rechnung bequemen, umkehrbaren Wege von A nach ^ iibergeht.
Beispiel Aus einem Baum von 7X cbm strcimo Luft. voin ZuBtand « T in einen leeren Raum von 79 cbm fiber. Boide Gofalto .scion vollig warme-dicht* Wie groB ist die Temperatur, der Druck mid die Knt.ropie naoh voll-standigem Ausgleich?
Die innere Energie der Luftmenge 1st nach doin Ausgloich uoch ebenao sroJ3 wie am Anfang, da weder Arbeit noch Wanno von der Luft nach auJtaa abgegeben wurden. Daher bleibt auch die Tempemtur unv^randort, (Abnehn. 98.) Somit besteht die Beziehung
PiV^p^Vt+V,)
P*-Pi-Vi+V*>
wie bei umkehrbarer isothermischer Ausdehnuiig (obwohl dio XuHtandHaiiclerung adiabatisch verlanft).
Nach der allgemeinen Entropiegleichung dor (Jane (Alwohn. 27) iwt
-(c      c)ln'
- (Cp - Cv) m ~~ ~y       •
Dieser Wert ist stets positiv.  Die Entropio nimmt alwo bei dor Oberstrchnung auf alle Falle zu.
Weniger einfach ist die Ermittlung dor Ent-ropiomidonmg in don Fallen 3 und 6 Abschn. 105, da man nicht ohne wcitorow oinem umkohrbaren Weg an-geben kann. (Bd. II, Abschn. 24 u. 31.)
Bei alien Zustandsanderungen, auBer der adiabatischon, Bind mindestens 2 Korper beteiligt, namlich auBer dem nrboitondcn Gas oder Dampf der Heizkorper oder Kuhlkorj)or, der die boi der Zu-standsanderung des ersteren auftretenden Warrnemong(«i abgibt bzw* aufnimmt. Da sich nun bei der Warmcaufuahine odckr -abgabo eines jeden Korpers . die Entropie andert (Abschn. 1)9), BO orleidou auoh die Heiz- und Kiihlkorper gleichzeitig mit dent ArboitHkoipor gewiaae Entropieanderungen. In der praktischon Anwondung "wird m aich allerdings nieist nur um den Arbeitskorper hand(^ln und denser! Entropieanderung ist ganz unabhangig von den otwaig(«i Andcrungen in dem Heiz- oder Kiihlkorper. Allgoinoin iat, wio in Abnchn. 104, zu unterscheiden zwischen den Vorgangen, die wogen Tempcrafcurstura und solchen, die wegen fehlenden Gleichgowichts nicht mnkehr* bar sind.
a) Zustandsanderungen mit Tomperatarsturz.
Auf die Zustandsanderung des arbeitendcn Korpers kann hier das Entropiediagramm unverandert wie bei airier gleieh verlaufenden umkehrbaren Zustandsanderung angewendet warden, da ja die Ande-rung der Entropie dieses Korpers nur von der Grofio der zu- unden Zustandsanderungen auftretende Entropieanderung nicht aus den im einzelnen meist unbestimmt und ohne Gleichgewicht verlaufenden Zwischenzustanden ermitteln. Man hat vielmehr zunachst den Endzustand, in dem wieder das innere Gleichgewicht im Korper hergestellt ist, zu bestimmen. Wenn dies geschehen ist, kann man den Unterschied der Entropiewerte in den beiden Gleichgewichtszu-n, groBeren oder kleineren Temperaturspriingen gegeniiber der Umgebung vor sich gehen.
